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KEPEKLANG ABANG ALAMTHE 


Sar. Sar-et Hanse, alangli ke Karbi Angbongpon kapalamthe 
arsikkrung ketokthek a Hirbang, alangli Karbi alamdetle ketokchot 
lapu kali Ahom alam penta Hirjir ketok alangli anong keme 
kelongtang abang. La 'Nepei kapangreng aphak aso' pu a Hirjir 
akitap ta Karbi arat aphan kapajirthu ke Karbi a Lammet ahithi 
angkang pathemuchot akamsi alangli ke keklem, Iasi elitum 
alangliphan chorore un-e. Hirjir lake monit aning arlo kedo ason 
angtan nangketet ahut ajakong theo, lason ahut kapalamthe along 
komane aphan ropame pulote pachiruvong ta un, pangnekkhu^a 
un lapen aning pathihak ta un, laheuike Hirjir ajakong lo. 

Akehai Sar. Sar-et Hanse ketok ahirjir ke pathihek lapen 
alamthe parsikkrung lason si keong, la 'Nepei kapangreng aphak 
aso’ pu a Hirjir akitap along kedoan a Hirjir ta abarim alamthe 
ison sonni ke-enpon do, Iasi non ovekimi a Karbi atum aphan ardi 
kedo a Hirjir rim parsikdunji aphan choningri lo lapen akehai Sar. 
Sar-et Hanse aphanta ansose Hirjir bochera Karbi Lammet 
pachanthupo pusi ningthelo. 


Nephai 10 Matijong ’04 


Sing Kro 
Kongchunbang 
Karbi Lammet Amei 


SAR-ET HANSE AHIRJIR KACHIKIMODAM 
ETHE-THENI 


Karbi Anglong Hirjir kesonse abang pinang do. Alanglitum 
angbong pen Sar-et Hanse ta inut. Nonhet ketok Sar-et Hanse 
ahirjir kimi- "Nepei kapangreng aphak aso" pu akitap porhi-et 
aphi, ason-alam neli munthidam nangkok lo. Labangso alamke 
lapu helo, non Karbi lammet ahirjir ta arje, pindeng sumpot lapen 
ase-amumang ta chelarpon tanglo. Labangso kachelar atomon 
amen ke ili 'Post Romanticism' mate 'modernism' atomon pusita 
henone. 

Hirbang Sar-et Hanse aphan neli kechetong cheng 'Mongve' 
pu ahirjir pen henlo. Non pen ningkan thomkep ra pho aphrang. 
Halabangso ahut penta alangli ketok ahirjir neli 'Post Romanticism’ 
angnim long. Lake 'Sense-Confusion' angnim. Atheke mir angnim 
along ingsu chingvuikung angnikme ili angnim longle, bonsita 
hirbang abangke bang angnim long. Keprek damta dak henlo. 

Lapuson thak thak si "Nepei kapangreng aphak aso" abong 
kedo hirjir thomkep ra pho’along ta Tost Romanticism’ mate 
’Modernism’ arje thek-longji. Kado kave ahirjir alam chikimo 
damde pin pen, isi hini ahirjir penta alangli aseng kehang alamthe 
chini un. "Nepei kapangreng aphak aso" ahirjir ser alangpen pali 
ra chibikok me me. Labangso ahirjir along Karbi ajutang ma te 
Karbi akhei aharchi 'modern poetic expressionism' atirpi pen 
alangli bonda pon lo. Hirbang asarpihei ke bangphutin aKarbi ahem 
asarpi pen paprek no. 

'Phek-e aton', 'Bichurang atibuk’ heihui ahormu ili baduta chini 
lapen thek longhur rong rup amohor lo. Lapenke arni kangsam 
apor phak an kituk ahut kaningje ’Duk’ 'Duk' pu alamthe ta ili arju 
long. La haike thek longver rong arjan pen Sar-et Hanse, alangli 
kebonda pon alam ining rochop lapen 'Post Romanticism' aharchi 


„ u . 



kepajudun ajok choro me me ahirjir lo. Atheke 'Noke rangso arjan 
achiklo kangbo' ason alamjir along ili 'Symbolism' aharchi thek 
long. Lapuson thak thaksi 'The bong bong’, 'Vang bar bar', 'Kam 
bong bong', 'Lun lun', 'Duk duk' heihui alamthe ate-ot kedo ajok 
lamthe armung ili arju longji. 

Sar-et Hanse ketok hirjir along 'imagery' ma te 'Kalpachitra' 
aren ta pinang an panchopon. 'Dampro' pu ahirjir alongta 'imagery' 
alam matha me me : 'Longchor alang along nangmohor keklo', 
'Matijong ahon kilir pen kekrong' (Kidu ke akido epak), ’Klolin 
ajo atomo' pu ahirjir along ta ingcho pik 'imagery' ma ta 
'Kalpachitra' do. Lake dampijuk kekar atu ake-et, akilir heihui 
echethe kache-en ahut 'nangdunjam ti ti' alamthe ta munthi me 
me binong. 

'Seriousness' ma te kematha parsik ahirjir angbong ta ingnek 
me me ahirjir ta Sar-et Hanse labangso akitap along do. 'Araki' pu 
ahirjir ketok a'style' ma te ketok ate-ot ta pangnek me me thek- 

Longku tongdak longkoiso 

Hirbang nangta, paningve ke linglang cho - 'Armo, 

Moning ke neta thoi si pam nangklo dunpo' ... 

Non kapaklangmi Sar-et Hanse ahirjir along 'Shok-kavita' ma 
te 'Elegy' armung kedo ahirjir ta pinang an do. Lapuson 'Elegy' 
armung ahirjir alangli tok pon pen chikimo ponpe te aphi a-ove 
atum tene pondet tahai. Alangli akei arjon kephopon akisung alam 
dokok, Iasi 'elegy' ahirjir ta pajirmi pon nangkok lo. Atheke P. B. 
Shelly ta bonda pon nangkok lo, - keduk kesung alamthe. 

Alangli pu lo : 

We look before and after 

And pine for what is not; 

Our sincerest laughter 

With some pain is fraught; 

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. 

Hirbang Sar-et Hanse amethang chikimo lo - ’Hirjir ta tok 
thek the tanglo ne ke non ke' pu ningje det sita alangli hirjir tok 
pen Karbi lammet pangco ponbom lo. Ning duk alam, alangli ahem 
lapen Karbi Anglong ahavar angbong monit atum mekri-meklang 
pen kedonang alam chikimo si hirbang abangke ningje lo - 'Ne- 
arta ningkan phokep adung arei non' 'Emekri pen emekri si kethek 
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tang pirthe keplang atomo'. Lasi alangli pahiijir pon lo Sika 
Terangpi-Mudgil alam, Jeng Sarpo karli alam Sam Sing chom 
kachewoi alam lapen Kanam ma te Bong-e karli tang alam. Bonta, 
alangli ningkekaitaP. B. Shelly ason : If winter comes, can spiing 
be far behind ? 


20 Phaikuni, 2004 Rongbong Terang 

Hills View Cottage, Diphu 
Karbi Anglong 
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NELAM : NEHIRJIR PEN NE 


Hirjir kopima pulote, ma te kopuson aketok-kelang kasonse 
aphan si hirjir ki-ir ma pulote ethevet thandong - hanso ason ditvak, 
ingnim ra ~ lahenlo pu chethan dak thek the. Puvoiphit sita hirjir 
pulote adohok amethang hirjir akun aron do. Lahai hui aron, akun 
lir tarlip pen lamthe alir acham pi pen ketok akhor-kaningje ining 
arlo aklongsi alam amokha henlo hirjir lo. 

Bang hirjir a-pondit atumke pirthe thip dam pen pini an sumsi 
kaboche kedo an a’art’ angbong ke hirjir helo kebannei ma te 
kechengsi a'art’ puta pu. Kalang tahai. 4mehang thek phlot men 
men te: te: pu kachiru a-oso kangsam lo ne kaphang-ok lo ne ma 
te kangchir lo ne a-ok karengno lo ne — chepatujoi hirjir apunsir — 
'ne ta nanghache io pirthe’; pu abirta lo ne. Ta, la ta hirjir manji 
me ne. 

Munit pen marat-mareng angbong keprek ke ’Lamthe’ ma te 
elam along anat. ’Lamthe’ pulo te isi kisunglor, parvi par-e jonglor 
’denovative’ ason. Ining arlo chingvui nok lamthe apunsir pensi 
lam kecheng, Iasi aphi e-ingtur keng keng kechang. Angkur lang 
ke le hirjir ta arvo angphar athe - hirjir amek kevang achili thei. 

Hirjir ke sungkmng pu hirjir is abornam do. Akun aron pen 
sonse pasaine nang, lamthe amokha alir acham pi pen, chekom 
rom aluji malom kapeklang nang amumang ajok, lam acho, lam 
harchi pen tok nangkok. La amatsi sungkrung mat mat ti ti. Bonta, 
asap munthi, lang parsik lo te sungse. Lammet, lam acho pulote 
pirthe thipdam penta joike ke. Joivan, kengding atovar kedamver 
abe arni arve pen kachepong-rai kangtung alam chot. Ta, por ke 
amethang apor. Ekei le, pirthe le chelar pon bom ason hirjir ta arje 
amumang, a-ot akun kaita chelarpon bom. Sung krung pu abornam 
kedo-i adim ta dak henlo me ne. Ta, hirjir ke ekei-ekhei, epirthe 
emunit cikemenei aklongsi alam - aharchi alam ason. 
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Nehirjir kecheng konat lo ne, komantu lo ne non ke neta nening 
ave. Langpi akora athak nemehang kethek. Lapuke Phu anglong, 
hapu ke Punja sarpo, Rek anglong. Pathare mir mir Arhikelok; 
hambi phelong. Langroi anat krep ring a-thebo arong athak pen 
There Jangmi achiklo 'piling', kechon kanthit kapathu - 'ne nang- 
ot long tanglo lang arlo, nang rem tang lo'. Ningkreng a-Langpi 
klonin ajo lemthur pen telong ling lang athak ok keklan, varkang 
seketa lep lap phai pen kejor. Aphi ke chojun along ok jor 
kangchap, okarjang langthe lang kesok ahut thengtom keklan; 
chomangkan ahamphang malom rong ketong acheng- 
Duhuidi nang ma ne ? Tesajang nang ta paningve 
Jar tha chengbe 
Chungkram ma chungkret ? ... 

Lapen ke aphi thu ke Chekso anglong, Tharveso, Phosang 
adong. Nehirjir amek kavang achilithei. Non ke sokari achoi. Vo 
hamlam ason. Nehem, nepiso neso-nepok avan. Lahenlo nethon 
pu sungklok nang adim ave. 

Nehirjir ke hirjir man lo ne man me ne- 
Lamjir ke pakroi, phalomvet thek te ekroiji me ne 
Hirjir ke choi ening ajep thapvet nang ta kali le ... 

Nehirjir ke neke neso ason. Nening chethe klong. Ta, bang 
nesorsa pidet na pu kaita nening chekomrom. Hirjir a A.B.C. 
kachini pen hini an hirjir ko-an lo ne ketok tang ne lakha khe. Ta, 
la 'Nepei kapangreng aphak aso' ke neso akleng ason. Kangvai 
kangvai, kangsai-kangchap pen kapaklang cheng nehirjir akitap. 
Nening kachethe pirthe chingdang rong pu alam. Anpara ke hirjir 
kanghon nekhei aphan, pirthe munit nemuluk aphan. 

’Nepei kapangreng aphak aso’ amehang kethek adampro along 
nekanghon,nekabara dun : 

Nephan lo nekethan longvek ne Sir, Padmashree Rongbong 
Terang alangli 'Lam aphrang' ben nehirjir aputhak neketok pi - 
'Sar-et Hanse ajirjir kachingkimo : Ethe-theni' - chepaduk netok 
pi ra neson son amo kevangve ahirbang ahirjir aputhak alir acham, 
peng suvaka kepi (ahok-et te nehirjir lapu-an le ne le le ne), 
alanglison son amunit pen le hirjir kehom, hirjir angnim kelong ... 
Havar-hamchong khei amen pachethang abang, lammetpo so 
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suri bang kehom akehai Longkam Teron - pu an a-ok karengno 
chibi kok nehirjir nekelang chepaduk pi, kechokche angkung, arno 
lapen 'spelling' nekapachok pi - 'Me olo osa ...' 

Nemu akibiso, nemuso Hangmiji - nangle hainer, 
nepangtheke-e ason te 'atum' chithu sita 'Nepei kapangreng aphak 
aso 1 amethang thek the det ji mene ... 

Kecheng akengkam ke ling lang tang. Ining kok chere-e. Ta, 
’Karbi Lammet Amei' bang nerikan ne-ot dong. Nechak kuk. 'Nepei 
alam ne chinghon ...' 

Thikvet, arni achiklo chokvet pu aling kali - voti kepan, achete 
kerot, lang kapanglu, peban er-ler pen katelomp cheng - abang 
arjan - nehirjir amokha pen pachenang - nehirjir, ’Nepei 
kapangreng aphak aso' ben kapeman, lamjanpo Sarmen Teron ... 

Asarpi pi jejang tang aphi seta hem ke hem - sa-ur tur. Aphi 
arlo kapasaine, hirjir akitap ben kapinchong 'Nepei kapangreng 
aphak aso’ - ser nejirpo Sudhangshu Ranjan Dey, Abdus Shahid, 
Jugantajyoti Chelleng, Pulin Bora, Arnold Barlo ... 

M/s Printwell ahemphu Sazid aphan kachenek, ketam DTP 
apor pen pini an ... 

Puthu voiphit seta : 

Longdang pu pare I pen 'kap pame nod pu 

Dahai, hirjume nepi dun armu do~o lo; 

Ne jejang tang aphi 'Kurvangthu, o kurjang seniang' 

Nekarcho; ta , ling lang tang longku adolong anghong 

Ne sampling ~ netehang 

Neripak along ketok ang-ang ... 

(An African proverb) 


Parbatia, New Colony Sar-et Hanse 

Tinsukia-786 125 3thom Arkoi/2004 
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Ser kapili rengseng nemang amokha natne be et; 
Kei dongsop sankhe-kaboche akemenei ahirjir 
Tovar chetok - dampro malom ingbo det; 

Ne kopilo kemang, kopilo keman 

Bongsuk pangphar phe ako among natlo ingjar et ? 


-Ahmed Hafiz 



Kapanong: 

Nepei lapen chom kachevoi tang nepo - 
Alangtum banghini aphan 
Ne non an ta jat la pi longle pin long - 
'Nepal kapangreng aphak aso f 

Alangtum banghini aphan ... 


Sar-et 
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NEPEI KAPANGRENG APHAK ASO 


Duk 

Duk 

Phe-e aton 

Bichurang atibuk - arni kangsam sam 

Nepei keita lun lun - lun ijir lun 

(Ja-e, tuwa-e ... nephan ta nekilun pipe alun) 

Duk 

Duk 

Thurmirak angmi tharnem phrok amoi kapheroi pheroi 
Nepei palamso chopadok dok - the bong bong noi nangta, 
Kiduk aso; mo nangklang chiklo karlu Sar-et apo 
Bang nangpanong, lang nangchor po 

Ajo jo nepei kaheman man amang : 

Pai pai vang bar bar 

Sok mandu lutjai 

’Athak asor’ chethok del aphi ke 

Nesonduk, nekut nekam 

Nelek neroi kambong bong neta, 

The chingmai ta Hemphu ! nanghirjume 
Aphi an a-Chiti Phre - 
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Kei, Aru Vosik pen Arkoi - chingbar kre 

Arni kangsam sam puthot arni kevangve ako 
Jut un-e ta kecheng 
Puthot kikur; 

Phek-e aton phek-e phek-e 
Phek-e aduk malom kangbo 
Noke rangso arjan achiklo 

Erdang turdang arni kimi isi kikur 

Arni kangsam sam nepei kaita 
Lun ijir lun lun 

Duk, duk ... 
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APORPE 


Ahut pen ahutke saidu, 

Nangta pavodu du - 'duma pitha saidu ...' 

Maju maja lang pulote jopadapke 
Chihumri wer thek the. Elangso elangme ta 
Bang ekangthok. Bai, Ni Dengjir aningke rapklang 
Chekso Sampora kepar 

Rek anglong - bong Dihun ! me-ong nangmalong ... 

Neno cherok tok ta arju longle 
Nemek char ak ta thek longle 

Hirjir ta tok thek the tanglo neke nonke 
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LONGDANG MALOM 


Teke le pondet ta Chomang 

Bongkrui le chodet ta Nochan - 'hala teplong arei 

Mek areng lum ke rrtatlo ?' 

Nang ri chilu chephalom 

Chonkrak nonte plang te; klengsarpo aphan 

Arju longlo ma mantune kethoi kachopon ? 

Chonkrak noi - ephi iduntoi aphi ke - 
Det avepin ta Recho ason chakri chakor 

Nangchoi apre denglim wet tame 

Nangjambili athon inghun ephar ephar sining kejong 

Nang ri chilu chephalom 
Chonkrak non 
Longdang malom 

Nang le nang 
Pini ke 

e 
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BARLA 


Baria nong nong le chomangkan kisik Basa hem ta ! 
Chubok karhi kecham 

Nangbang, nang ing-i nangreng arni nangkecho - 
Asang kilir ~ arweng chethon set nangning a-Jakhongpo 

Tengpring talo alangbi 
Ingten rang ingten rang alang; 

Pling plang lang chonphom : 'E, esar ahokum keso 
Esar ahokum keso lasa kan nangji tangho 

Birbulu 

Ining kokchere~e nehamphang achiklo atur 

Nang ke nangdun un-e lepo 

Champ tanglo pulote ardik muchot lepo nangpini 

Champ-im, chingkino muchot lepo 
Ningkan kresirkep thit kresirkep 

Nangjiso 
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LUJI 


Nephan nangchingtung ong te luji along 
Nangmohor eboi chelang noi 

Nimpo angphar kangthu alongkam; 

Longchor along lang kepleng langthe pong pho - 
Ne nangkirung dun - nemohor kaita nangluji denglim alongsi do 

Aru arit anilo 

Tet tet, tam ason nangreng arni nangkecho 

Jakve inglong kre hini kachehelo 
(Kangjar avo ke athu ave nang ta chini lo) 

Thurphom nang ning alumta 

Nening aluji alongsi nangmohor kai ta do 

Ajo 

Anerlo 

Nangchingtung ong te eboi luji along le 
Nangmohor chelang noi 
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NON MALOM 


Sika Terangpi, Mudgil — nangtum apharlo chom kacherap ami 


Etum Chepanung nung arjap phrong non malom 

Lapu ke ne 
Hapu ke nang 

Arpong arno emoi areng ekelap 
Erdang liham 

Kateroi, sankur anoku kateroi 

Loring sirku bang chepalamso joi - narlong atengri 

Lerok amat si alang ta ... 

Kiripo ! Thong kangko ase rop tanglo towe 
Nangchoi hongthor chubok nangvi kachomat dok loi 

(Chikung akeng hong ko-an lo tang ? 

Arlengpo ke nangta - bokola hoi) 

Dongcham 

Dongcham 

Mo pirthe kang tang phurkimo aphar tin athak 

Eso eserjang aphan 

Erdang donglam atovar li kecham 
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Arpong lapu anat ke ne 
Hapu anat ke nang 


Chepanung nung etum arjap phrong non malom 




DAMPRO 


(Alangphan ke ’clcimpo'pitta chepadi tekanghaihe det kemati, neke!) 


She bid me take life easy, 

As the grass grows on the weirs; 

...And now am full of tears. 

-W. B. Yeats 


Dak helo 
Dak helo 

Ahok-et nang, dak helo - 
Athak ke jo, plengchen achiklo 
Aber ke nang longchor alang along 
Nangmohor keklo; nangle kachelang 
Nangmohor - 'nangma arlengpo ?’ 

Nang ta ne mat mat 
Ne ta nang mat mat 

Ta, dahai, dak helo 

Ili chepadide pin ta kachekak adampro 

Sampling atovar ili 
Saijokje kelo 

Dak helo ... 
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MATIJONG KOMATSTTjTSE 


Kiripo aso neri tini pik neke 

Baju Recho ase amen thek neke 
’Pi Baju Recho 
Po Baju Recho 
Pi Baju kethe 
Po Baju kethe 


Oi Baju 
Oi Baju 

(Nangchubok a-an checho dun longle det na ko, lunse 

Neta thek-kere 
Domjoi tik ke kethoi 
Thurphlut te akehoi 
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INGTIPI: AMSOI AHITHI 


'Ruplen vangcheng asengkan kothek do lo nangjonpan ?' 
Hirjir adoga-palla, lintha 
Nesi nangpakleng nangphan 

Ne pulisi, oi ! 

(Amsoi ahithi hai ong Ingtipi 
Ot dong karachi) 

Ingsu chengnan 

Suri suri angnam bang ta asernang 
Ne ke kajakve long tang 

Jirikindeng, Amtereng - rong ketong acheng angkung 
Kamkrak-chonkrak hirjir nehamphang 

Ingtipi ! Sakit; 

Tibung parchot te kut - 'saini dok lo ma ?’ 

Atomo barim ijir 

Nang le nang pini ke Ingtipi, Amsoi ahithi 
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SAMPUNG 


Jeng, Sarpo ncingtuni — lapen nemekri iputn 


Kengdong dang 

Phelong 

Hambi 


Nesi nangkihin picheng kemati bapthili isi si 
-Nangmek arvi selok dip ra 
Jo patini noi nang kemang-e avoleng 

Bong ! thili mukoi ke hanmu ta pachong ding; 
Pabonglong voi - ne pharlem thek the non ke 
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NE-ARTA 


Langpi ke chini ne-arta 

Nephan ne arjuri nebirta 

Putsari tharlon punjir : La-an ke nepharman 

Anpar ke nangpharman 

Pulotang pule, nangle arnisi 

Henot tekang bung bungdet amir herei apar 

Haladak ansi jut det nangji apotlo 

Hirjir suri alongkam along 

Nanglong an nangkele ne kachingkoi abirta 

Dungkek kangting 
Dampijuk kathe-ang 

Ne nangphan nangthan the nebirta 
Langpi ke chini ne-arta 
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MAHJONG ASOKBUIAMANG 


Chebate ji neta pining ke sining pen eboi 

Sokbui chejong chejong - mo nangklang ke Matijong 

Po'men apei pen neta 
Chepalamso joi ji kut angthum 
-Nangta he di apei, nangbang arjangtang 
Kedam tang ningkan kethom. Po’men ta 
Akor amu do nangji bo ! Nangpangno tha 
Vo inghu kapangno ne paningve nenat... 

(Apei 

Apo 

-Ili le pusi arikan ot-dong kedo dun ver po ?) 

Nerikong kreng kre pin neta 
Kajakve, kedam tang cheklo jonthrok 
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KIDU DE AKIDO EPAK 


(A run Ter on lapen Harve Kathar ciphan kapanam) 


Lammet alongkam along 

Ili kachetong abachu bachu : 'Duma echum chum mongnang 
Chethan nang Larta alam 
(Ehirjir ta prin-pre le non ke) 

Hirjir le nekapanung pulote 
Bapthili ta jo un-e tanglo ne ke 

Tumpreng ejon him eplang long isi chainong ejon 

Nang rekrok tok te det amat si 
Karke det lo mehim ame 
Ingting thirlo hongpharla 
Kut 
Kam 

Nanghirjir pulote langso langme 
Umrasi, Ha-i 
Epei abirta 

Ne ke kachonghong 
Nanghirjir esang, ekrong 
Matijong ahon kilir pen kekrong 

Hirjir ekrong 
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CHEHAR ANGPHAR MALOM KLOLIN EJO 


Dei nang, chetene po 
Chetene po 

Chehar angphar okarjang pa-o karjang 
Arnisi chehar angphar alam mo 
Nang chetene po 

Me, pangthang nang; 

Tene jang me me alam mo pen le ingthang te 
Purdak nang echikip pangjar nang nihang nijang 
Kangbo tang arni amang ta, lam kuru ejo lam mo 

Esangtet ke bang dom parlipbak ebakvet, thik ven 

Pai Pai tikuk ke arve 

Arlengdeng anglong malom nele kajakve 
Thechingmai an phule nemang ponphlan patove- 
Ingbo ongte kangbo ke - 'hirbang ke nang kapangbo abe' 

Ne dolang 

(Kut arap ki-ur nechili etum dolang) 

Nang roi chephlok nangsi chehar aphang 
Chehar chehar - nangsi samai ketang 
Dei nang, chetene po 
Pangbo po 






DIPSELE SELE TA KIDIP DE ALAM MO IJIR 


Bong, nang chulang nekorte; 

Kangjar apholong ta nang ton-e; Nang 
Ap-Iet thek nonke. Etovar etowar lapulone 
Hapulone; isi isi ekengkam prekjam li 
Kachejor cheng. Maju maja langma ? Sampungvet 
Ne nonke. Ingthei danglo li jirkimi kedam 
Anglong; koi cho lo kengdong dang hambi phelong. 
Rap athak nangphan kedeng kanem-ui a-an, epei 
Nangparno jopadap nangphan. Vohi, phakhi nesi 
Kedong cheng - nesi nangpakleng - nephan det ke 
Lam ong-e; nang mesen lang pu abirta antame. 

Epei ano thengpi kachephlok aningkan 
Pen non; no thengpi kephlok vuivangdang 
Angkok keng keng choniet chonlet vecheng-cheng 
Nilo lo; arni kangsam sam phelong kevang 
Rong teplong ajo - arpong panungkuk nang 
Arpong kengding karjap - arpong hijan ta, 

Arpong pen arpong ta kachesor sa, ne jo padap 
Ta long noku pateroi, nangbirta. 

Klolin si katini tang minik ke, me akri 
Alongsi keklar ser ke. Tovar; epei kachinghon 
Atovar pulote. Sankur kateroi Langpi chenglok 
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Taralangso, Brahmaputra ... longchor likri 
Kurnat leng long tong atelong 
(Nethan patini tha bong, nanglama amen, arong 
Nangle ketar patarpe talo akora along). 

Erdang liham pulote 

(Kek kek kang kang mekri-meklang atovar) 

Kekon le kekon. Angkor angkor si kanglok. 

Nechimun chingdi chingdi neke 
Bang ko-an lo kedolang chulang nekor ? 

Epei alam- 

'Vangji puma, nangmu ? Paningve chubok 
An kimi kecho. Arje nong nong anle eboi ...' 
Vangtha, epei nangkepha. Pai pai 
Cham-im ajim tim but phu phu ingni 
Chepangno no echubok arit asang ke-er 
A~an esan cho rap rap nang 

Lang pen ke arthat muchot ailo ivi 
(Ining kachingsam alam ke bang aphan 
Than nang alam kalidet kemati !) 

Bong ! duhukuri nang, nephan det ke 

Tovar alingta tovar; kurvangthu - kek tame keng tame 

Keng atovar ta kek 

Kek atovar ta keng - nephan det ke 

Nang mesen lang pu abirta antame. 

Nechujeng chingdi, hirjume 

• 
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HIRJIR ISI: PUTHOT AHIRJIR 


Kapanong : Hirjir pen chephosap abangphu tin arideng 


Hirjir pen ne kachingki ke ajir ding-o lo 

Nemethang pen ne le kachetong te ason 
Padengplang, halabangso adampro along - kedamtang 
Ningkan ingkoi ra kethom 

Nangsot ma ? Ne jok penta chekhelai le 
Arnam hanchove atomon karting penta 
Jirpo chibi me adohok adihu ke 

Lirseng e-inglong thilimukoi keman; 

Rong throksi mukak along le 
Amen kachini ne kaprek arong kevang; 

Epei abirta ? Hirbang anat 

Rongman kedo, senam pen vo kelar adihu 

Nele kemang, kedon 

Halabangso adon don - ne le kedon 

Hirjir pen ne kachingki ke 
Kedamtang 

Ningkan ingkoi ra kethom 
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JONGJUNG 


Nechor; ningkan ingkoi ra pho, bocherap - alangphan kapanong 


Pe ta arui kilit ape saise po'men apei, 

Damtang arui kolat kengja kelan 

(Ne-ingmum chepharoi, kelok ajeng ejeng jeng 

Chelakha joi - mongve vangthu te nekut ako eboi ! 

Nerangtik 

Nesonduk 

Chun-boche thirklong; hon-et ejeng 

Lek mupho kekrong nang ningkan ingkoi ra pho) 

Thechi angphar piklip sinang 

'Jolphai' apor adap ami chingto nang - hijirthang nang 

Ne-sorkari achoi apre along kachingthang 

Apunsir arni kangsam 

Ami kangsam - pak ingkoi ra pho - 

Hijir thang pangjar nang 

Sining kangtui pun-i alama 

Kengja ta jorji 
Arui kilit le ape 

Kolat mo There ingkoi ra phli/2005 arni 
Neta namji barigpho chi-um dorphlup ape 
Ningkan ingkoi ra pho aphi pen epak; kolat sakit 




NOCHAN ARONG LAPEN APHIAJO 


Ne-ik Sam Sing Hanse chom kachovoi ami mekri ipum chikimo 


Ili le iri chardep thang 
Nangkachirui thu nang nang adim pen 
Ne non het lang kevang 

(Matlone, heloving kachepho nekor tulohi alang ne-arsi phrui- 
'Anpar ke lason akam ke chetong nangne lo, don ...') 

Ne asap patap hop a'samiana' arum; ajo 
Don rap jirpi jirpo nangchakri chakor 
Aseleng ade chivung 

Amekri chepatu cheven : 'Dolong binong kemati alang ke; 

Thoi pen inglong 
Inglong pen thoi 

Ser longjir emang harlong paplang kedon parei herei 

’O Bhoiya ! nangtelong lapu neparei 

Nangtipit atheklo ajo 

Ne ke ser arnan kachebangbo 

Sam baroi, 'Kumlin' nang soi phalom voi voi 
Nangbang le phelang ta nangrangvo - pinike 
Nephang bopjon - long-e ason 

Neri cheparpulok ne pirthe kehon 
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PANINGVE DISANG 


Balak ! Mili, sorkari achoi phar ko-an ? 

Chephlok arvaklok nang 

Nehong pharla phundok arpong arip athak 

’Apong’ 

Horlang 
Pang thangnang 

Emekri si kachini emekri kekreng ’Oi koli’ 
Tiso rongvang atovar - nerikan ne-ot dong 
Nangsi nekethan aiam 

• 


Tovar alam : Disang ahirbang Ganga Mohon Mili 












MONGVE ARNISI 


That is the land of lost content , 

I see it shining plain , 

The happy highways where I went 
And cannot come again. 

-A. E. Housman 


Matlo ? Matlo karjap jap jopadap - ne ke 

Chi-um ta kiphrin tang ape honki - sangti arta chelakha 

Ningkreng a-Langpi alang prin pre le; luji 

Hongkram aroi arta, matlo; humri ? 

Iphi keng keng idunkri 
Tene, tekangji puta eharchi 

Iri chikip along kachikidu tang 

Mongve mantune arnisi kangbotang amang amir 


. 39 . 








BANGHINI 


Dr. Jay ant a Rongpi pen ejo; ephar phurmiko 


'Rongman do ako ke neta 

Senam pen wo larbom lo, anno 

('Kuk' pulote neke nemek kejang ne-ingnar doitet lo) 

Thero pensi munit keman - pini an 

Pharchap ko-an lo pirthe thipdam pini pen phurkimo ? 

Ephar purdak - erdang - tovar ke-er atomo 

Eneta, dungkek-dampijuk etovar kangbo - chethan nang paningve 

'Das Kapital' 'Communist Manifesto' - 

Etehang along chiji pura kichi chi arni ajo 

Bagdad, Tamil Elam, Scotland - 

Ningkan phokep plengrang jutje pleng pie erdang-liham alam mo 
Bi parting 

Oso chihing abi : asu selet neta Hangmiji 
Khei thama 
Neta, thama araki 
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PATOVE NEMANG VOPAK PAR 


Patove nemang he pei, hirbang neta - pavo pak pak 

’E, rongkung anat dam nonte 
Bap bongnei pangdak nonte 
Vangpo Kanam pen Bong-e 

Ne chini; 

Ne chichini - nephu Hangmiji - 
Kengding kengjin netini - kejo pulote 
Ingder nangpo sining; 

(Hirjir tokthek puchot anatne det kemati neke ! 
Sinta Kungri, konatlo nang kachepatuji ?) 

Inghang nangpo purthimi 

Nepei, nang - nangmekri; 

Nangtehang chenglok nangbip an klojir 

Nangduk, nang chidukri 

Arnivang ta kichiji pura arni kichi chi adim 

Nangning biri 
Bapthili amu ason kaita 
Kengding nehirjir 

Nangmen 
Nanghirjir 
Ne voleng tik 
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KLOLIN AJO ATOMO 


Nekei akolin ajo dampijuk kar ri ri ti ti 

Ake-et et 
Akilir lir 

Akilir lir 
Ake-et et 

Nechethe kache-en abachu tin ta nonke 
Nangdun jam ti ti 

Halabangso angnim : Arnam ahem kedam atovar 
Kopuma arlengpi ? Nangmekri cham-im nangri ehong; 
Nangri munjong, nangle - 
Nehirjir amek kevang achili thei kejong 

Ne pen nehirjir 
Nehirjir pen ne 

Kachetong cheng athilimukoi thilimukoi 
Chiti Phre, halabangso - 
Ne katene un-e angnim 

Nekei aklolin ajo 
Dampijuk kar ri ri ti ti 

Ake-et et 
Akilir lir 
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EJO 


Lin linma nangli 

Tula-parla pacharlin tovar esangtet alin 
Ejo tula kanglim kanghon ahirjir ardi ? 

Nangli ri aber 
Neli ri athak 


So suri kedongde ingchengher akora 
Vothatlangso ? Itachali ? 'Veni, vidi, vici - I came, 

I saw, I conquered 

Ingting tanglo 

Boha cherap nang - the-ang po 

Dei longpo, acheng vangher he 
Malin anong-e, ei longpo 

Nanglining athak 

Nangli ri chibi cheberhet ra putha - 

Sar-et pu amen lumta ahirbang aphan 

’Inglong avo thoi pondet’ - lumar kilir ijir; ejo palamso 

Nangli, than longle pin lang - 

• 
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TOVE 


Junchet 

Junchet 

Patove het lang ne nangphan nanglam nangkachikimo - nenutvet 

Junchet 

Junchet 

Ahok-et nang pulote neke kaita sampungvet 
Jong jung : Lam suri ta nechikip chikiphet 

Tove hetlang nanglam, 

Hirjir adonkam pen 
Nangsunjir nening alongkam an 
Nanglam lapen ajo 

Ajo lapen nanglam - vo inghu kangreng ase pen 
Ingthang rap rap 

Junchet 

Junchet 

Hirjir apunsir ajo 

Chamchet 

Krengchet 

Ingthanglet 
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LONGKAM 


Nang pen ne kachetong abatai ne lakhakhe 

Kechengsi abatai ke nang kachengkoi ahut 
Eboi ke nang nekachepachong ahut 
Aphi ke ne nangkanghon ahut 

Jakhongpo plenglim ingbak ri 
A-Langpi alang ali 

Vek pet, ne kangkihumpi, nangkipi athebo athe 
Neri kecham nechikip pen kekap 
Nangri pak an 

Kanghon li cheparong : 'Klok' - nangle 
Ningkan kre throk ne-ing-om nangkangjup cheng 

Lapen; ahok-et nangma ? 

Pulote nangsi boche baha me nesirkut alukhi 
Nekut nekam kamjan kamjan chek vothung chek vokak 
Pholong ta bang be chingdat che - 
Nangtehang chimun phli arni kichi - nangbaha 

Nang pen ne, pini ke 
Ili kachetong abatai 

Neri chimun chingdi chingdi ra ne lakhakhe 

• 
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RUICHEHE 


Ruichehe bon neke 
Nebi ave 

Tharmit alir alama le tar, pangjar 

Mongve ajiso inalom 

Mongve ta katelom telom 

Ta, kangjar apor 

(Apor aporpe ta ingjar lam ke 

Lam ke kaita mongve - kangjar apor aporpe) 

Angsu pavokek krong pakongvek 
Parhi te alangta ... Hanse ! 

Ruichehe mat mat neke 
Nebi ta done avene 

Bokola hoina nehirjir ta nonke 
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ARAKI 


Longku tongdak longkoiso 

Hirbang nangta paningve ke linglang cho - 'Armo, 

Moning ke neta thoi si pam nangklo dunpo’ 

(Phak aphek kihip menloma Saran ? 

Jo, apoho kelok kelok angmum kedo kedo - 

Nangkeng hongni vet puchot - chainong binong ko nangta !) 

Ei, apei, nang tibung karchung - dengkindu tokche, jo 
Borli, erongbang kevang - kachelangta pakeng pakeng nang 
Keknak etovar bang pachinine nang paningve ke nangta 

'Netum Sonapur anat tangte choran esonke minme; 

E, chobai alam lo lake 

Chu singkrengpi ahut ningke 

Sarpi kalai lai tangte 
0 

Mantung kanghor dompon-e 

Araki ahutke dahai, 

Samai suri le tangta teke ta echoche 


Neta araki paningve 
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ARNI KANGSAM MANTUNE ARNISI 

Thoi asor nejirpo hint ciphan 


Chehar angphar kiklip kle ako 
Bi vo hem chihumri 
Ami ingsam jin jin - ami kangsam - 
Mantune arnisi 

Vangtha, nang chini kisui nangji adim nehem Umraling 

(Thoi 'Birispati' abozar ami 

Chetong nang puta nangsi - aphrang ajo penlo 

Ingki pule nekeman ason 

Haivoi toi jopangthang ne doso jo) 

Nangthoi chainong akengbot alang 
Plingplang lang ako 
Hongpharla hong kangsam kedo 
Horlang harlung isi si chidung chepangno no 
Chethan nang 'Birispati' abozar 
Hon-et edum simsap li kenam atomo ... 

Emekri pen emekri si kethek tang pirthe keplang atomo 
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KANGJAR AVO - NANG LUMAR EJO 


Nangle nangning chibi-e mongve mongve 
Habachu arnisi mongve alam mo 

'Inglong avo thoi ta do 
Thoi avo inglong ta do 

Nangle nangning chibi-e 

Mongve pen chebate kangjar pharkong atula pharche 
Chiti nong nongta mongve le mongve 
Habachu ebachu ili eboi pamongve atomo 

(Arveng along chehomlok 

Kangjar avo klolin ajo atovar kangbo — 

Kangting Jakhalabandha ma Tekeralangso ? 

Ejo nekethan atomo) 

Kachirui thuji aphansi 
Badu avo ta kangjar kevang 
Avengkong kangtang 
Dimsuri kangjar bang damphuri awo 

Chingkoibup tha nang inglit phlot lemphlot 
Avengkong along jut un-e alun malom 
Matlo T ai’ nangpu dunpo ? 
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LAN 


Nangchusang lophun tha sangpi paningve klolin 

Ejengjeng, 

Inglong-long 
Arlok-lok kejeng 

Ajeng tin alongsi kachedan nemang 
Paningve; neta chujeng araki 

Arlengdeng dampijuk arveng 
Kar ri ri netovar keng-keng kek-kek 

Klolin lone 
Kloklar lone 

Nehirjir thaba longbin 
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JAKHELE TENGKUP: 

TULA KANGLIM HARLONG KANGLANG EJO 


(Ne ong akesar Mon Sing Teron nekethan atomo lapu helo ...) 


Ining ik-kui pulote tula ta inglim harlong ta inglang pule, osapo 

Arni talilo ma tali le langma ? 

Arvo prinprele Sampora abi theng merok ajo 
Athon kachithi chebohongso; 

Arveng along kelak alun atomo volongkom lokso 

An ke tangho, osapo ... 

Pap recho 
Dharam recho 
Nele haidet te ne 

Nang le haidet te nang chakri chakor edet erat - 
Nangte nang nete ne 

Tula panglim 

Harlong panglang 

Meng ki-ik amek kekar bi harling 

Nele Dharam te nang pap 
Nele pap te nang dharam 

Paningve jakhele tengkup pathanang recho 
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Chepanung ruing pulote chepangno 
Jipu ta nonthe 
Jakhele amu le klo 

Nangte nang nete ne 

Tharveso jakhele tengkup pathunang recho 
Paningve ejo 

Tangho osapo ! ... 
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ADAK 


Ne nangphan nangkethek longle ajir ding-o lo, sang oi ! 

There Jangmi atomon; 

Arjang along 
Kurjon 

Kurjon - ako kengthu son - 
Mirjangsik chingthu kenghoidu hangjo 
Hako anampi - hirbang neke, nemalong 

Nesi nangkikim pi cheng kemati 

Nangmang ahem ihum Langpi abali along - ’phori ameksang 
Li norne kapeman, jihur bapjarman pinchong dokharang; 
Phin palem palam ta ejok ke ingkrang' 

Chehar arak atelong leng long 

Inghin asuri kengjon 

Pathere mir mir li ekei kapeng pong 

Nangphan ne nangkethek longle 
Ajir ding-o lo, angrong 















LAM 


Now, of my threescore years and ten , 

Twenty will not come again. 

And take from seventy springs a score, 

It only leaves me fifty more ... 

-A. E. Houseman 

Lam le lam leji Salin, nehirjir pulote alin 
Ta, chu kedam tang 

Ingkoi ra kethom arni penlo ne nangkanghong 

Arnam hanchove atomon 
Parting long long 
'Electric' arihing along chedan lok 
Kei nerlo chitim aphrang chot apor 

Kecheng ke sangkur ta dahai, bang chepalamso joi joi 

Chephosap nejirpo atum ke 

Ano cheden cheden nehonthe 

Non ke ne-arju joi - chenam ta 

Vak dak binong ma ko nang keteng alangthe apong ? 

Parliphrat longkam along 

Nangle kachingkoi ... 

Ne-arta ningkan pho kep adung arei non 
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LANGKETHE/2004 


Kengphu adon ... 

Vamkang ... 

Emek lip lap lang kangbak 

Keboi pen cherap klang langroi kepleng kangbak abirta 
Arnam aharling malom kei parbip bip klang klang 

'Sining kangder phlak sining kabirlak' 

'Hello' ... ko-an lo ? 

Arje isi pleng tang lo 

Telong ari phlok noi - lobong aphan ... 

Matlo ? Phurui ? Nang ta pini ke nedon; neta nangdon 
Epok lang cham-et pling plang larig - 
Inglang, par rap rap nangji abangsi apor 

Phundok 

Jongvit 

Telong, lobong aphan athak 
Episo eso kei leng long 

Parbip bip klang klang netum; don, non malom 

• 
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‘Nepei kapangreng 
aphak aso’ ahirjir ser 
alang pen pali ra chibi 
kok me me. Labangso 
ahirjir along Karbi 
ajutang ma te Karbi 
akhei aharchi ‘modern 
poetic expressionism’ 
atiripi pen alangli bonda 
pon lo. Hirbang 
asarpihet ke bangphutin 
a-Karbi ahem asarpi pen 
paprek no. ” 


-Rongbong Terang 







Anam : Tangka 40.00 anat 











